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de securite par le Secretaire general 


Conformement aux paragraphes 12 et 13 de la resolution 1153 (1998) du 

20 fevrier 1998 du Conseil de securite, j'ai l'honneur de soumettre au Conseil 
le resume analytique du rapport du groupe d'experts constitue en application du 
paragraphe 12 afin de determiner, en consultation avec le Gouvernement iraquien, 
si l'lraq est en mesure d'exporter des quantites de petrole ou de produits 
petroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le 
montant maximum de 5 milliards 256 millions de dollars des Etats-Unis vise au 
paragraphe 2 de cette resolution (voir annexe). Le groupe d'experts s'est rendu 
en Iraq du 12 au 22 mars 1998; il etait accompagne de deux superviseurs de 
l'ONU. Le rapport complet du groupe d'experts est mis a la disposition des 
membres du Conseil. 


Apres 1'adoption de la resolution 1153 (1998) du Conseil de securite, le 

Gouvernement iraquien m'a fait savoir qu'il n'avait pas d'objection a augmenter 
ses recettes par ses ventes de petrole. II a toutefois souligne que, compte 
tenu de la fragilite technique des infrastructures de production, de 
transformation et de transport du secteur petrolier iraquien, ainsi que de la 
faiblesse actuelle des cours du petrole, rien ne garantissait que l'lraq 
pourrait augmenter sa production suffisamment pour que les recettes 
correspondantes atteignent le montant maximum indique dans la resolution. 

Selon le Gouvernement iraquien, meme si les pieces de rechange sont 
immediatement disponibles et si les reparations necessaires sont faites de toute 
urgence, le nouveau montant ne depassera pas en tout etat de cause les 
4 milliards de dollars, et il se situera probablement entre 3,5 et 4 milliards 
de dollars. On se souvient que le baril de petrole etait a 18 dollars au moment 
de la mise en application du memorandum d'accord, alors que le baril de brut 
iraquien coute actuellement 10,5 dollars. 

Au paragraphe 13 de sa resolution 1153 (1998), le Conseil de securite a 

prie le Secretaire general de lui faire savoir si l'lraq n'etait pas en mesure 
d'exporter du petrole ou des produits petroliers en quantite suffisante pour que 
les recettes correspondantes atteignent le montant indique (5 milliards 
256 millions de dollars des Etats-Unis) et, apres consultation avec les 
organismes competents des Nations Unies et avec les autorites iraquiennes, de 
faire des recommandations concernant 1'utilisation des recettes escomptees, 
conformement au plan de distribution vise au paragraphe 5 de la resolution. 
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Le Groupe d'experts est moins convaincu que le Gouvernement iraquien de la 
possibilite d'atteindre l'objectif de 4 milliards de dollars de recettes pendant 
la periode consideree. Les experts ont 1'impression que le secteur petrolier 
iraquien est dans un etat lamentable et que la capacite de production des champs 
de petrole en exploitation s'est considerablement reduite, parfois de maniere 
irreversible, au cours des vingt dernieres annees. Ils estiment que les 
infrastructures de transformation et de traitement, les raffineries et les 
terminaux ont ete gravement endommages et qu'ils continuent a se degrader. Ils 
considerent que cette situation va rapidement empirer, notamment sur les sites 
d'extraction, si des mesures decisives ne sont pas prises pour y remedier. Les 
experts doutent fortement que le rythme de production de 3 millions de 
barils/jour prevu par le Gouvernement puisse etre maintenu pendant toute la 
periode consideree. Ils estiment aussi que faute des investissements 
correspondants en pieces de rechange et en reparations, on ne peut augmenter 
sensiblement la production sans endommager gravement les roches petroliferes et 
les oleoducs, ce qui va a l'encontre des principes reconnus de bonne gestion des 
ressources petrolieres. 

Selon les experts, si le prix moyen du baril de brut iraquien se maintient 
a 10,5 dollars, la capacite d'exportation actuelle de 1,6 million de barils/jour 
permettra tout juste de generer des recettes petrolieres d'un montant de 
3 milliards de dollars des Etats-Unis pour la periode de 180 jours commengant 
en juin 1998, a condition que les pieces de rechange soient commandees 
immediatement. Pendant la periode de 180 jours commengant en decembre 1998, 
l'lraq pourra exporter 1,7 million de barils/jour et les recettes 
correspondantes atteindront 3,9 milliards de dollars a raison de 12,5 dollars le 
baril. 

Les deux superviseurs de l'ONU qui accompagnaient les experts ont eux aussi 
indique que l'industrie petroliere iraquienne avait desesperement besoin de 
pieces de rechange pour qu'il puisse etre satisfait aux dispositions de la 
resolution 1153 (1998) du Conseil de securite. Le Ministere du petrole souhaite 
acquerir pour 300 millions de dollars de pieces de rechange — 210 millions de 
dollars pour les operations en amont et 90 millions de dollars pour les 
operations en aval. Tout comme les experts, les superviseurs estiment que cette 
demande est raisonnable et qu'elle permettra simplement de repondre aux besoins 
les plus urgents et elementaires de l'industrie petroliere iraquienne. La liste 
des pieces de rechange necessaires figure a 1'annexe IV du rapport du Groupe 
d'experts. Les superviseurs de l'ONU ont par ailleurs indique que l'etat actuel 
des installations de stockage et infrastructures de transport "en aval" de 
l'industrie petroliere iraquienne compromettait serieusement les capacites de 
production de petrole et de produits petroliers a des fins d'exportation dans le 
cadre du programme. Les experts procedent actuellement a l'examen detaille de 
la liste de pieces de rechange fournie par le Gouvernement iraquien afin de 
verifier le prix, les delais de livraison et l'utilite de chaque article 
indique. Pour des raisons de temps, cet examen n'etait pas termine au moment de 
la redaction de la presente lettre, mais il devrait l'etre tres bientot. Une 
fois qu'il sera acheve, des copies de la liste portant les observations 
correspondantes des experts seront mises a la disposition du Comite du Conseil 
de securite etabli en application de la resolution 661 (1990) du 6 aout 1990. 


/ ... 



S/1998/330 


Frangais 
Page 3 


Les experts ont visite des entrepots possibles, aussi bien dans le nord que 
dans le sud de l'lraq. Ils ont indique dans leur rapport principal les 
modalites de surveillance des livraisons, de 1'entreposage et de 1'utilisation 
des pieces de rechange. Les deux superviseurs de l'ONU partagent la conception 
des experts sur ce point. 

II s'avere que l'lraq n'est pas capable dans les circonstances actuelles 
d'exporter du petrole ou des produits petroliers en quantite suffisante pour que 
les recettes correspondantes atteignent le montant de 5 milliards 256 millions 
de dollars des Etats-Unis indique dans la resolution 1153 (1998); il est par 
consequent recommande que le Conseil de securite decide d'autoriser les Etats, 
en vertu du paragraphe 1 de sa resolution 986 (1995) du 14 avril 1995, a 
permettre 1'importation de petrole et de produits petroliers en provenance 
d'Iraq, ainsi que les transactions financieres et autres transactions 
essentielles s'y rapportant directement, en quantite suffisante pour generer des 
recettes d'un montant maximum de 4 milliards de dollars des Etats-Unis pour la 
prochaine periode de 180 jours, etant entendu que le produit de ces ventes sera 
utilise au fur et a mesure des rentrees selon un rang de priorites correspondant 
au plan de distribution vise au paragraphe 5 de la resolution 1153 (1998). 

Etant donne que le montant des recettes dependra non seulement de 1'augmentation 
des quantites de petrole exportees mais aussi du prix du petrole a 
1'exportation, le Conseil voudra peut etre reexaminer le montant autorise lors 
de son examen interimaire du rapport du Secretaire general vise au paragraphe 10 
de la resolution 1153 (1998), en tenant compte egalement de l'etat d'avancement 
des commandes, des livraisons de pieces de rechange et des reparations. 


S'agissant des pieces de rechange on se souviendra qu'au paragraphe 12 de 
sa resolution 1153 (1998), le Conseil de securite s'est declare dispose a 
prendre une decision sur la base des recommandations du Secretaire general, 
portant autorisation d'exporter le materiel necessaire pour permettre a l'lraq 
d'accroitre 1'exportation de petrole et de produits petroliers, ainsi que de 
donner des directives a cet effet au Comite cree par la resolution 661 (1990). 

Je souhaite recommander au Conseil d'autoriser 1'exportation vers l'lraq du 
materiel permettant a ce pays d'accroitre des que possible 1'exportation de 
petrole ou de produits petroliers. Comme on l'a vu plus haut, le cout total des 
pieces de rechange et du materiel est estime a 300 millions de dollars 
(210 millions pour les besoins en amont et 90 millions pour les besoins en 
aval). Pour ce qui est de couvrir les depenses afferentes aux pieces de 
rechange et au materiel, le Conseil souhaitera peut-etre utiliser la procedure 
mentionnee au paragraphe 10 de la resolution 986 (1995). 


Afin d'accelerer le processus d'approbation des pieces de rechange et du 
materiel, il est recommande au Conseil de securite d'envisager la possibility 
d'autoriser les inspecteurs des Nations Unies a approuver les contrats relatifs 
aux pieces de rechange une fois que le Comite du Conseil de securite a examine 
la liste et en a etabli une version definitive, conformement aux procedures 
utilisees pour les contrats petroliers, a condition toutefois que les 
inspecteurs puissent disposer des competences et de l'appui technique dont ils 
ont besoin. Il serait ainsi possible d'assurer un suivi efficace des pieces de 
rechange, depuis 1'approbation de leur exportation jusqu'a leur livraison en 
Iraq, leur stockage et leur utilisation. Si le Conseil juge cette 
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recommandation acceptable, je presenterai au Comite du Conseil de securite, 
apres examen approfondi de la liste des pieces de rechange susmentionnee, les 
modalites concernant le suivi des pieces de rechange sur le territoire iraquien. 

Sur mon invitation une delegation iraquienne dirigee par le Ministre des 
affaires etrangeres, S. E. Mohammed Said Al-Sahaf, s'est rendue a New York du 9 
au 13 mars 1998 afin d'examiner avec le Secretariat la mise en oeuvre de la 
resolution 1153 (1998) et la preparation du plan de distribution. Des 
consultations sont actuellement en cours entre 1'Organisation des Nations Unies 
et les ministeres techniques iraquiens concernant la preparation du projet de 
plan de distribution. Lorsque le Conseil aura pris une decision a propos du 
montant des ressources devant etre degagees pour la prochaine phase du programme 
humanitaire, le Gouvernement iraquien me presentera le projet de plan de 
distribution pour que je puisse 1'examiner et l'approuver. 

Je souhaite saisir 1'occasion qui m'est donnee pour remercier les membres 
du groupe d'experts, les inspecteurs des Nations Unies et Saybolt Nederland 
B. V. de leur precieuse contribution ainsi que le Gouvernement iraquien d'avoir 
pleinement coopere avec le groupe d'experts. 

( Signe ) Kofi A. ANNAN 
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ANNEXE 

Rapport du qroupe d'experts constitue en application du paraqraphe 12 
de la resolution 1153 (1998) du Conseil de securite 

RESUME 


1.1 Mandat 

1. Les paragraphes 12 et 13 de la resolution 1153 (1998) du Conseil de 

securite en date du 20 fevrier 1998 sont ainsi rediges: 

"12. Prie le Secretaire general de constituer un groupe d'experts 
charge de determiner, en consultation avec le Gouvernement iraquien, 
si l'lraq est en mesure d'exporter des quantites de petrole et de 
produits petroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes 
atteignent le montant vise au paragraphe 2 ci-dessus et d'etablir un 
rapport distinct sur la capacite de production et de transport de 
l'lraq ainsi que sur la supervision necessaire, le prie egalement de 
faire sans tarder, sur la base de ce rapport, des recommandations 
appropriees et se declare dispose a prendre une decision, sur la base 
de ces recommandations et compte tenu des objectifs humanitaires de la 
presente resolution, nonobstant le paragraphe 3 de la resolution 
661 (1990), portant autorisation d'exporter le materiel necessaire 

pour permettre a l'lraq d'accroitre 1'exportation de petrole et de 
produits petroliers, ainsi que de donner des directives a cet effet au 
Comite cree par la resolution 661 (1990); 

13. Prie le Secretaire general de lui faire savoir si l'lraq 
n'est pas en mesure d'exporter du petrole ou des produits petroliers 
en quantites suffisantes pour que les recettes correspondantes 
atteignent le montant vise au paragraphe 2 ci-dessus et, apres 
consultation avec les organismes competents des Nations Unies et avec 
les autorites iraquiennes, de faire des recommandations concernant 
1'utilisation des recettes escomptees, conformement au plan de 
distribution vise au paragraphe 5 ci-dessus;". 

1.2 Introduction 

2. A la demande du Secretaire general, un groupe d'experts s'est rendu en Iraq 
afin d'evaluer les capacites actuelles d'exportation de petrole brut et de 
produits petroliers et de determiner si le pays pouvait accroitre ses 
exportations de petrole brut et de produits petroliers. 

3. Le groupe se composait de six experts ayant chacun des connaissances 
specifiques des industries petrolieres. Deux des inspecteurs des Nations Unies 
accompagnaient le groupe. Ce dernier s'est rendu en Iraq du 12 au 22 mars 1998 
afin d' examiner l'etat des equipements de production et de transport necessaires 
a 1'exportation du petrole et des produits petroliers. 
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4. L'objet des visites des sites etait : 

De determiner la capacite actuelle de production de petrole brut; 

D'etablir l'etat des champs petroliferes et des capacites de 
production correspondantes; 

D'evaluer l'etat des installations de traitement du petrole brut; 

— De determiner l'etat des installations de stockage et des 
infrastructures de transport; 


D'identifier les besoins, le cout et le calendrier de mise en oeuvre 
concernant les pieces de rechange et les reparations a effectuer; 

— D'inspecter les raffineries locales. 

Tous ces elements ont ete examines et les resultats sont decrits en detail 
dans le rapport. 

1.3 Methodologie 

5. Afin de s'acquitter de son mandat, le groupe d'experts devait maximiser la 
collecte et la verification de donnees dans les delais qui lui etaient impartis. 
A cette fin, apres des entretiens initiaux avec des fonctionnaires du Ministere 
du petrole a Bagdad, il s'est rendu a la North Oil Company, sise a Kirkouk, et a 
la South Oil Company, a Bassorah, et a inspecte de nombreux sites dans les deux 
secteurs — y compris des installations de production, des unites de traitement, 
des depots d'hydrocarbures, des stations de pompage, des installations de 
comptage et des raffineries. Le groupe d'experts s'est constitue de deux 
equipes sur divers sites afin d'elargir le champ de ses activites. 


6. En 1'absence d'appareils de mesure capables de fonctionner a tous les 
stades de la production et du transport (sauf dans les installations 
d'exportation de Ceyhan et Mina Al-Bakr), les estimations ont ete effectuees sur 
la base des elements suivants : 


Inspections sur le terrain accompagnees d'entretiens avec des 
operateurs experimentes; 

— Informations fournies lors de diverses reunions et seances 

d'information organisees avec des fonctionnaires du Ministere du 
petrole et des representants des North and South Oil Companies et lors 
de visites de raffineries et d'usines; 

— Analyse des donnees historiques; 

Mise en pratique sur le terrain de 1'experience acquise par le groupe 
et discussion subsequente. 

A tous les stades, le groupe a note l'etat physique de 1'unite inspectee et 
obtenu des enregistrements photographiques et video. 
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1.4 Observations generates 

7. L'impression generate du groupe d'experts est que l'industrie petroliere de 
l'lraq se trouve dans un etat deplorable. La productivity des champs de petrole 
exploites a nettement diminue, pour certains de maniere irreversible, au cours 
des 20 dernieres annees. Les unites de transformation et de traitement, les 
raffineries et les installations de stockage du pays ont ete gravement 
endommagees et continuent de se deteriorer. Cette deterioration, en particulier 
dans les champs de petrole, s'accelerera si des mesures energiques ne sont pas 
prises pour remedier a la situation. 

8. Bien qu'aucun appareil de mesure n'ait ete installe sur les champs de 
petrole iraquien, l'equipe a determine que la production et le traitement 
etaient un obstacle majeur a 1'accroissement de la production. En raison de 
l'age et de l'etat physique precaire des principaux champs de petrole, les 
experts emettent des doutes serieux quant a la possibility d'atteindre, pour la 
periode a l'examen, 1'objectif de 3 millions de barils/jour, que le Gouvernement 
iraquien s'efforce de realiser. Une forte augmentation de la production qui ne 
s'accompagnerait de depenses correspondantes liees a 1'achat de pieces de 
rechange et de materiel endommagerait considerablement les roches petroliferes 
et le reseau d'oleoducs, et irait a l'encontre des principes acceptes d'une 
bonne exploitation des champs de petrole. 

9. Un autre obstacle important est le fait que le reseau de transport et le 
stockage intermediaire en Iraq sont tres endommages et necessitent des 
reparations a des points critiques. Parmi les problemes graves, on mentionnera 
la deterioration de l'oleoduc d'un metre, des pertes importantes dans la 
capacite de pompage et la reduction de la capacite de stockage intermediaire 
dans le nord, avec des problemes identiques dans le sud. 

10. Un troisieme probleme est la necessity de coordonner les programmes de 
chargement au terminal off shore de Mina Al-Bakr, et de disposer de remorqueurs 
et de systemes d'amarrage efficaces et fiables. 

11. A condition que les infrastructures en matiere de conduites petrolieres et 
le stockage intermediaire aux installations de chargement a Ceyhan et Mina 
Al-Bakr soient mis aux normes, il ne sera peut-etre pas necessaire d'utiliser 
d'autres oleoducs pour accroitre le volume des exportations. 

1.5 Capacite globale actuelle d'apres le Ministere du petrole 

12. Selon le Ministere du petrole, la capacite actuelle en barils/jour avant 
reparations et ameliorations se repartit comme suit : 


Barils/jour 

Production 

Consommation locale 


2 330 000 
700 000 


Production destinee a I’exportation 


1 630 000 
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1.6 Donnees historiques concernant les exportations de petrole dans le cadre du 
Programme petrole contre nourriture 

13. Toutes les exportations effectuees dans le cadre de ce programme ont ete 
controlees par Saybolt et le tableau ci-dessous indique le norabre de barils/jour 
exportes dans le cadre du mecanisme actuel : 

Barils/jour 


Phase I — moyenne des exportations 
Phase II — moyenne des exportations 
Phase III — Fevrier 1998 — moyenne des exportations 
— Mars 1998 — moyenne des exportations 

Propositions visant a accroitre la production 


664 000 
1 124 000 
1 121 000 
1 223 000 


14. A la premiere reunion qu'ils ont tenue avec le groupe d'experts, les 
fonctionnaires du Ministere du petrole ont indique que les objectifs proposes et 
deja soumis a l'ONU etaient les suivants : 


Calendrier 


Production actuelle 

Possible dans un delai de deux a trois mois 
Possible dans un delai de six mois 
Possible dans un delai de 18 mois 


Production 

(barils/jour) 

2 300 000 

2 650 000 

3 000 000 
3 500 000 


Les ressources necessaires pour atteindre ces objectifs se repartiraient 
comme suit : 


— 340 millions de dollars pour atteindre une production de 3 millions de 
barils/jour dans un delai de six mois; 

— 400 millions de dollars pour maintenir une production de 3 millions de 
barils/jour sur 12 mois; 

— 300 millions de dollars supplementaires pour atteindre une production de 
3,5 millions barils/jour dans un delai de 18 mois. 

15. Neanmoins, le Ministere du petrole etait egalement informe du montant eleve 
des previsions de depenses et de ses incidences sur la disponibilite de fonds au 
titre de l'aide humanitaire, et avait etabli une estimation revisee pour les 
pieces de rechange indiquant le chiffre le plus bas possible pour atteindre une 
production de 3 millions de barils/jour dans un delai de six mois. Le chiffre 
revise etait de 210 millions de dollars. 


16. En outre, le Ministere a fourni une documentation concernant les pieces de 
rechange demandant un credit supplementaire de 90 millions de dollars pour les 
operations "en aval". Celles-ci regroupent les operations qui se deroulent 
entre la raffinerie et le consommateur. Les besoins varient pour les pieces de 
rechange et les reparations dans les stations-service, les distributeurs de gaz 
de petrole liquefie, etc. Bien qu'ils ne soient pas strictement en rapport avec 
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les objectifs du groupe d'experts concernant 1'accroissement des exportations de 
petrole, ces besoins ont ete notes et la demande est jugee raisonnable. 

17. II est prevu que la production passe de 2,3 millions de barils/jour a 
3 millions de barils/jour en six raois pour le nord et le sud : 


Nord 

Sud 

Auiourd'hui 

1 000 000 barils/jour 
1 300 000 barils/jour 

Dans trois mois 

1 055 000 barils/jour 

1 600 000 barils/jour 

Dans six mois 

1 162 000 barils/jour 

1 800 000 barils/jour 

Total 

2 300 000/barils/jour 

2 650 000 barils/jour 

2 962 000 barils/jour 

18. A l'heure actuelle, il n'est pas possible de verifier 1' 
chiffres concernant la production, car l'industrie petroliere 
dispose pas de systeme de controle interne operationnel. La 

exactitude des 
iraquienne ne 
production en tete 


de puits n'est pas mesuree, les mouvements entre les terminaux sont seulement 
estimes ou bien mesures par des compteurs non normalises ou d'apres le niveau 
des reservoirs et 1'ensemble des operations est pres de s'effondrer. 

1.8 Exportation de produits petroliers et consommation locale 

19. Le Gouvernement iraquien a indique au groupe d'experts qu'il n'envisagerait 
pas d'exporter des produits petroliers, essentiellement en raison de la qualite 
mediocre des produits et de la faiblesse des capacites de raffinage. II 
envisage neanmoins d'exporter, dans un premier temps, 30 000 a 

50 000 barils/jour de fuel oil direct (residu atmospherique) par injection 
directe dans l'oleoduc de Kirkouk-Youmourtalik en Iraq, avant la station de 
mesurage de Zakho, le melangeant ainsi avec les exportations de petrole brut de 
Kirkouk. Si le produit est commercialisable, la production pourrait passer a 
100 000 barils/jour. 

20. L'examen des raffineries iraquiennes en activite montre que, dans 

1'ensemble, elles sont en mauvais etat. On a egalement observe une pollution 

notable et des degats causes a l'environnement. A l'heure actuelle, les 

capacites de raffinage et la consommation s'elevent a environ 

700 000 barils/jour, soit 620 000 barils/jour raffines localement et 

80 000 barils/jour exportes vers la Jordanie. La consommation locale est 

deduite de la production globale pour calculer le volume et la valeur des 

exportations potentielles. 

1.9 Estimation de la consommation locale par le groupe d'experts 

21. Pour estimer les quantites disponibles pour 1'exportation, il faut estimer 
la consommation locale. Selon le groupe d'experts, elle serait de 

630 000 barils/jour. Ce montant a ete calcule sur la base des volumes de 
production indiques par le personnel des raffineries et les exploitants des 
usines interroges au cours des visites sur le terrain. L'estimation est resumee 
a 1'annexe pertinente au present rapport. 
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1.10 Opinion du qroupe d'experts sur les pieces de rechanqe et les reparations 


22. Compte tenu de l'etat deplorable de l'industrie petroliere, le groupe a 
examine les priorites a definir avec les autorites competentes du Gouvernement 
iraquien. Corame indique, il a regu une liste de pieces de rechange etablie sur 
la base d'un montant minimum de 210 millions de dollars. D'apres une enquete 
preliminaire sur les principaux articles necessaires pour 1'accroissement de la 
production a court terme et les transports, les delais de livraison etaient de 
deux a six mois et les prix legerement plus eleves que prevu. L'examen complet 
des listes, notamment en ce qui concerne les prix, l'utilite des articles et les 
delais de livraison devrait bientot etre acheve. 


23. Pour ce qui est du suivi des pieces de rechange regues et des reparations, 
le groupe a visite des entrepots situes au nord et au sud de l'lraq. Les 
methodes retenues pour suivre l'arrivee, le stockage et 1'utilisation des pieces 
de rechange sont decrites plus en detail dans le rapport. 

1.11 Conclusions 


24. Si l'on n'investit pas rapidement et suffisamment dans les pieces de 
rechange et la reparation des puits productifs et si l'on n'exploite pas 
plusieurs gisements moins importants, l'ecart entre la courbe de declin actuelle 
et les projections concernant la production de petrole brut se creusera 
davantage chaque mois. 

25. L'industrie petroliere iraquienne dispose de 1'experience et des 
connaissances techniques necessaires pour augmenter progressivement la 
production au cours des 18 mois a venir. 

26. L'augmentation progressive prevue dans le scenario d'evolution de la 
production propose par le Ministere du petrole est raisonnable et represente une 
utilisation optimale des nombreux elements intervenant dans l'industrie 
petroliere. La proposition iraquienne semble toutefois optimiste en ce qui 
concerne les volumes bruts et peu realiste sur le plan chronologique (voir le 
tableau ci-dessous). 


Estimation Production actuelle 

Ministere du petrole 2 300 000 barils/jour 

Groupe d'experts 2 160 000 barils/jour 


Apres trois mois Apres six mois 

2 650 000 barils/jour 2 962 000 barils/jour 

2 130 000 barils/jour 2 360 000 barils/jour 


27. La production actuelle, telle qu'indiquee ci-dessus par le groupe 
d'experts, est de 2 160 000 barils/jour, ce qui donne une capacite d'exportation 
quotidienne de 1 530 000 barils/jour, compte tenu du fait que, d'apres les 
estimations du groupe, 630 000 barils/jour sont utilises pour la consommation 
locale. 


/ ... 
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28. Comme indique ci-dessus, l'lraq exporte actuellement environ 1,2 million de 
barils/jour. Avec une capacite actuelle de 1 530 000 barils/jour, une 
augmentation immediate de 300 000 barils/jour est un objectif realiste et 
lorsque les pieces de rechange seront arrivees et que les reparations 
coramenceront, une augmentation continue sera perceptible apres une periode de 
quatre a six mois. 

29. Les previsions de production sur des periodes determinees sont etablies 
compte tenu de 1'utilisation de pieces de rechange d'un cout estimatif de 
210 millions de dollars. 

30. Toutefois, pour assurer une production durable et en augmentation constante 
du petrole brut et ameliorer l'industrie petroliere iraquienne en general, 
compte dument tenu des questions liees a 1'environnement et a la pollution, le 
groupe d'experts estime que le montant total des ressources necessaires pour 
atteindre un niveau de production de 3 millions de barils/jour se chiffrera a 
environ 1,2 milliard de dollars. 


31. Compte tenu de ce qui precede, il est difficile de calculer avec precision 
le montant des recettes d'exportation telles qu'indiquees sur le tableau, car 
elles seront affectees pour une tres large part par le marche mondial. II 
semble toutefois tres improbable que 1'objectif de 5 milliards 256 millions de 
dollars puisse etre atteint pendant la periode de 180 jours, car cela exigerait 
un prix moyen pendant la periode de 16,90 dollars par baril de petrole iraquien 
exporte. 


32. Sur la base de 1'estimation de la production totale effectuee par le 
groupe, deduction faite de la consommation locale (apres l'arrivee des pieces de 
rechange), les ventes pendant la periode de 180 jours, calculees sur la base de 

12,50 et 14,50 dollars par baril de petrole iraquien exporte, se repartiraient 
comme suit : 


12,50 dollars par baril 


14,50 dollars par baril 


Ventes apres six mois 3 900 000 000 

Ventes apres neuf mois 5 000 000 000 


4 500 000 000 

5 800 000 000 


33. Compte tenu des nombreuses variables techniques en jeu et de la 
disponibilite des pieces de rechange necessaires, ainsi que des reparations 
indiquees, d'un montant estimatif de 210 millions de dollars, le groupe 
d'experts estime que les objectifs fixes par le Gouvernement iraquien en matiere 
de volume sont optimistes et pense que les delais fixes pour atteindre les 
chiffres prevus et, partant, ses objectifs d'exportation, ne seront pas 
respectes. Toutefois, ces variations production/temps ont beaucoup moins 
d'effet sur la valeur des exportations en dollar que les ecarts actuels de prix 
concernant le petrole brut. 




